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de construcción de edificios, usuales en Norte América 


Hospital Dr. Cárlos Durand — Nuevo pabellón en el Manicomio 


Palacio de Jus- 
Cróquis - detalles relativos á los sistemas 


VIVIENDAS ECONÓMICAS É HIGIÉNICAS PARA OBREROS 
AN ya corridos seis meses desde que 

V la Comisión Municipal sancionó un 
proyecto de resolución disponiendo 

la celebración de un «concurso de 

planos de edificios modernos para alquilar á 
familias de obreros y hombres solos». En la 
resolución sancionada, se disponía que el cer- 
támen debía durar cuatro meses, probable- 
mente porque los señores comisionados pen- 


saban tomar una resolución definitiva, en base 
iniciarse el. 


á los resultados obtenidos, al 
próximo período de sesiones, pues á nadie 
escapa la urgencia de adoptar medidas ten- 
dientes á abaratar la vida de nuestros obreros 
y á hacer más higiénicas sus viviendas. 

Tan acertada resolución presentaba, además, 
la condición de una fácil ejecución, puesto que 


sus términos eran esplícitos, de tal modo que * 


la tarea del departamento ejecutivo municipal 
se concretaba á poner el Cúmplase y á cum- 
plir, efectivamente, lo en ella dispuesto, á menos 
de mediar razones para un veto, en lo cual 
suponemos no pensó, ni pensar podía, nuestro 


Lord-Mayor, dada la naturaleza del asunto. 


Pero es el caso que si el señor Intendente 
no observó la resolución de la Comisión Mu- 
nicipal, lejos estuvo de apresurarse á cumplir 


la, pues, sancionada aquella el 19 de septiem- 


bre de 1905, recién ha aparecido el decreto 
con el correspondiente Cúmplase en el « Bole- 
tin Oficial» del día 3 del corriente mes (aunque 
lleva la fecha atrasada del 23 de septiembre 
de 1905); es decir, que se ha necesitado cinco 
meses para un trámite tan sencillo! 

Cualquiera creería, seguramente, que tan 
larga espera debíase al propósito de hacer 
conocer, conjuntamente con la promulgación de 
la resolución, las bases del concurso, el jurado, 
etc.; pero ya se vé que no se pensaba en 
ello, sino en ganar ó, mejor dicho, perder 
tiempo, á fin de no hacer nada en este asun- 
to, según resulta evidente, pues esta es la 
hora en que aún no se han hecho públicas ni 
las bases ni la composición del jurado. 

¿Será posible que haya alguien. en esta 
Capital, contrario á la idea de buscar una 
solución al sério problema de la. vivienda 
obrera, higiénica y económica? Será posible 
que los enemigos de esta solución sean tan 
luego nuestros funcionarios municipales ? 

Queremos creer, para su bien, que no sean 
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contrarios, en lo fundamental por lo menos, á 
la resolución que se muestran tan poco em- 


peñosos en cumplir; supondremos, más bien, - 


que un recargo excesivo de tareas ha impedi- 
do preparar, hasta hoy, las bases para la ve- 
rificación de este concurso, tan oportunamente 
resuelto, y que preocupaciones de otro orden 
no les hau permitido pensar en la necesidad 
de arbitrar el medio de llevar adelante este 
certámen sin meugua para otras exigencias 
del servicio. más ó menos urgentes, por ejem- 
plo: en el nombramiento de profesionales age- 
nos á la administración para el estudio de 
esas bases, sin perjuicio de cumplir lo resuelto 
por la Comisión Municipal en la cláusula dis- 
poniendo que el jurado sea elegido entre el 
personal técnico del departamento ejecutivo. 


* 
* + 


No obstante ser tan evidente la necesidad 
de preocuparse preferentemente de cuanto se 
relaciona con la vivienda obrera, en procura 
de que las clases de la sociedad á las cuales 
incumben las tareas más ingratas tengan tam- 
bién su parte de provecho en las conquistas 
de la civilización, siquiera sea en cuanto ellas 
se relacionan con la higienización de la habi 
tación moderna; no obstante lo mucho que se 
ha hecho y se ha escrito al respecto durante 
los últimos veinte años, la referida actitud de 
nuestros funcionarios municipales, con respec- 
to á la resolución mandando celebrar un con- 
curso de planos de casas Obreras, es una 
prueba no menos evidente de que no púede 
dejarse de mano, por mucho tiempo, un tema 
que debiera ser, permanentemente, materia de 
las preocupaciones de esos funcionarios, sin 
incitaciones de ninguna clase. 

Queda, pues, justificado el que volvamos á 
ocuparnos hoy de esta cuestión de las vivien- 
das obreras, sino para tratar el tema con la 
amplitud posible — en vista de lo trillado que 
ól está — para dejar aquí constancia siquiera 
de lo último que se ha hecho en el terreno de 
la práctica en Otras naciones. 

Solo nos referiremos á Alemania y Chile, 
por ser referentes á estos dos países las noti- 
cias más recientes que tenemos en la materia. 


+ 
* + 


En 1897, el gobierno alemán inició la cons- 
trucción de casas económicas destinadas á los 
empleados de la administración; los primeros 
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beneficiados lo fueron los carteros y demás - 
miembros inferiores del personal de Correos, 
siguiéndoles los de otros servicios públicos, al 
punto de alcanzar á 5905, en 1903, las vivien- 
das construídas, en las cuales invirtió el Esta- 
do 29 millones de marcos; debe tenerse en 
cuenta que la mayoría de las mismas eran 
usufructuadas gratuitamente por los empleados. 
A] mismo tiempo, el Estado hacía grandes 
préstamos de favor á sociedades cooperativas 
constructoras de casas económicas, á las cuales 
llevaba yn adelantados 25 millones de francos 
en 1904, 

Para favorecer estas construcciones, el Es- 
tado expropia grandes extensiones de terrenos, 
que luego entrega á las cooperativas en ven- 
tajosas condiciones, junto con los planos com- 
pletos de los edificios á ejecutar y la casi 
totalidad de los fondos necesarios para ello, á 
tal punto que puede decirse que las Coopera- 
tivas no son sino una fórmula tras la cual se 
transparenta el Estado mismo. 

Por su parte, el Reino de Prusia no se ha 
quedado atrás en ese camino, como que el año 
pasado llevaba ya invertidos 93.000.000 de frs. 
sea en subvenciones á cooperativas, sea en 
construcciones hechas por st propia cuenta. 

No nos detendremos á describir los tipos 
de viviendas económicas allí adoptadas porque 
no tendría ello objeto práctico alguno; hemos 
dicho ya, en otra ocasión, que este problema 
es peculiar de cada país, casi de cada ciudad. 

Nos referiremos, en cambio, á las últimas 
iniciativas surgidas en Chile, tendientes á 
adelantar la solución de este árduo problema 
de la habitación del obrero. 

El gobierno chileno acaba de promulgar 
(con fecha 20 del corriente ), después de «oído 
el Consejo de Estado, una ley (N” 1.838) re- 
cientemente sancionada por el Congreso na- 
cional, ley que parece sabiamente meditada y 
destinada á producir notables resultados si no 
se desvirtúan sus propósitos en su aplicación. 

Para no ser extensos y evitando detalles 
que no vienen al caso dado el objeto que nos 
mueve á escribir estas líneas, diremos que el 
mecanismo de esta ley reposa en el estableci- 
miento de «Consejos de habitaciones para 
obreros », los cuales tendrán la superintenden: 
cia de cuanto se refiere al objeto de su insti- 
tución, es decir: favorecer la construcción de 
habitaciones higiénicas y baratas, destinadas 
á la clase proletaria; tomar medidas condu- 
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centes al saneamiento de las habitaciones 
existentes con ese destino y fijar las condi- 
ciones en que las mismas deberán erigirse en 
el porvenir; administrar las que se construyan 
por cuenta del Estado y con fondos provenien- 
tes de donaciones. legados, etc., y fomentar la 
formación de sociedades cuyo objeto sea cons- 
truir esta clase de habitaciones. 

Estos consejos (departamentales ). depende- 
rán de uno, general, que tendrá su asiento en 
Santiago, por cuyo intermedio se mantendrán 
las relaciones con el P. E. 

Figuran entre las obligaciones de estos 
consejos: el hacer desalojar ó impedir que 
sean habilitadas para habitaciones de obreros 
aquellas que no reunan condiciones para ello 
( considerando la distribución de las piezas, nivel 
con relación á patios y calles, cubo de aire, 
luz, ventilación y demás preceptos de la hi- 
giene), debiendo seguir, al efecto, un juicio 
sumario ante un juez letrado de lo civil; 
acordar exenciones y beneficios á los propie- 
tarios de edificios y á los que construyeren 
habitaciones baratas é higiénicas, por el tér- 
mino de 25 años, como ser: del pago de toda 
contribución fiscal ó municipal; derecko á con- 
sumir el agua potable suministrada por em- 
presas fiscales ó las municipalidades, en pro- 
porción de 100 litros diarios por familia, con 
una rebaja del 10 %, sobre el precio común; 
construcción y conservación, por cuenta de 


las municipalidades, de pavimentos de la calle . 


y aceras donde estuvieren edificadas esas ha- 
bitaciones; por fin, el alumbrado público y el 
servicio de alcantarillado serán materia de libe- 
ralidades á favor de esta clase de habitaciones. 

En tratándose de barrios de casas econó- 
micas que ocuparen no menos de 20 manza- 
nas, las ventajas habrán de ser mucho mayo- 
res aún para las sociedades ó particulares que 
las construyan: instalación, por cuenta fiscal, 
del alcantarillado en las calles y prolongación 
hasta las mismas del servicio de agua potable: 
destino á jardin ó plaza de 1/20 de las man-- 
zanas, que será adquirido, al efecto, por el fisco; 
instalación de las escuelas públicas correspon- 
dientes y derecho á beneficiar 4 metros á cada 
lado de calles existentes, de 20 6 más metros de 
ancho, para dedicarlos á jardin de los edificios 
que á su frente se levantaren. 

Por otra parte, la Caja de Crédito Hipotecario 
y demás instituciones similares, quedan autori- 
zadas á hacer préstamos hasta del “15 %, del 
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valor (terreno y edificios ) de las construccio- 
ñes de esta índole que se erijan y, las muni- 
cipalidades, á emitir bonos á fin de arbitrar 
fondos para destinarlos al mismo objeto. 

La ley establece luego las condiciones que 
han de reunir las sociedades ó particulares 
para poder acogerse á los beneficios de la 
misma, entre los cuales figura, además, la 
concesión de una garantía del Estado hasta 
de un 6 %, anual por un término de 20 años, 
á las sociedades cuyo objeto sea hacer propie- 
tario al ocupante, en determinadas condiciones. 

Dispone igualmente la venta en subasta 
pública, y con el objeto expresado, de los te- 
rrenos fiscales, con notables facilidades para 
el pago de los mismos (1/3 al contado y el 
resto en 20 anualidades con 3 %, de interés ). 

En las habitaciones de propiedad del Esta- 
do, los obreros, ó empleados inferiores del 
mismo, tendrán derecho, después de tres años 
de arriendo, á la rebaja de una treintava 
parte por cada año que siguiere ocupando su 
habitación, aprovechando al hijo legítimo — al 
servicio del Estado — los servicios prestados 
por el padre. 

Aún hay más: esta sabia ley, en la cual 
quisiéramos ver inspirarse á nuestros hombres 
de gobierno, contiene un complemento «(ue 
parece inspirado en esa otra ley de justicia y 
de armonía social, que los norteamericanos 
llaman Zomestead, ó6 sea, algo así como ley 
del hogar. 

En su $ 5% en efecto, se estipula que es 
indivisible, inalienable é inembargable, la últi- 
ma habitación de un finado hasta la mayor 
edad de todos sus hijos, cuando, según avalúo 
municipal, no exceda en valor de: 


2000 $ en territ. municip. de menos de 10.000 hab. 


2500 » » » 10.001 á 30,000  » 
3500 » » » 30.001 á 100.000  » 
5000 » » » más de 100.000 » 


Bien se comprende la importancia de esta 
cláusula de la ley, que tiende á asegurarle á 
la familia el usufructo de lo que la parte fun- 
damental de la misma contribuye á hacerle 
adquirir con los menores sacrificios posibles: 
su home, su hogar. es 


Enrique Ohanourdie. 


— Bb 
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Las grandes construcciones yankees 


(Véase número anterior ) 


CIMIENTOS 


N ejemplo de este género de funda- 
ciones nos lo dá el edificiv del /vins 
Building de Nueva York (fig.*l ). 
Grupos de 50 á 60 pilotes de ma- 
dera (2), hincados hasta el suelo resistente y 
cortados debajo del nivel del agua, tienen su 
cabeza inmergida en una sólida masa de ho- 
migón (>); sobre este hormigón, una hilada 
de losas de granito, de 0,725 de espesor (c), 
sostiene un macizo de ladrillos, de forma pira- 
midal, y de 1 á 1,750 de altura (d), el cual 
termina en una superficie plana sobre la cual 
se halla tendida una nueva hilada de losas de 
granito (e), de 0,730 de espesor. Sobre este 
enlosado descansa el emparrillado de vigas de 


Figura 1 
Cimientos de la IVINS BUILDING, de Nueva Vork 


a) Pilotes d) Albañilería de ladrillos 
b) Macizo de hormigón e) Losa de granito 
Cc) Losa de granito f) Tirantes de acero I. 


acero TI yu mencionadas (7), y es recien sobre 
este piso, compuesto de tirantes casi unidos, 
que está fijado el zócalo de la columna levanta- 
da de toda la altura de la construcción. Como lo 
hemos dicho, el centro de gravedad de esta 
columna debe coincidir exactamente con el del 
macizo. 

Cuando los pilotes deben bajar á mucha 
hondura, se recurre á pilotes metálicos, que se 
rellenan de hormigón. 

En cuanto es posible, cada columna tie- 
ne su fundación independiente. Sin embargo, 
dos columnas suficientemente próximas pueden 
cargar sobre el mismo macizo, pero la presión 
debe ser siempre repartida uniformemente so- 


bre el suelo, y, para ello, estas dos columnas * 
requieren ser reunidas, en su base, por una 
fuerte viga constituida de una chapa de hierro 


Figura 2 


Ejemplo de dos columnas cargando sobre el mismo cimiento 
(De la IVINS BUILDING) 


y fierros ángulos, descansando sobre el empa- 
rillado de tirantes TI (fig. 2). 

Otro caso preséntase con bastante frecuen- 
cia (fig. 3.) Es el er que esta viga de dis- 
tribución debe soportar, en un extremo, una 
columna interior, y, en el opuesto, otras dos 
columnas sosteniendo un muro perpendicular 
á la dirección de la viga. 

Estas dos columnas son fijadas en los ex- 
tremos de una fuerte viga compuesta, colocada 
ella misma en cruz sobre la viga de distribu- 
ción, que lleva, en el otro extremo, la columna 
única. 

Se comprende que para que semejante equi- 
librio exista, se requiera una distribución exac- 
ta de las cargas. Pero, á veces, este equilibrio 
solo se obtiene mediante un artificio, como en 
el caso de la American Surety (fig. 4), en que 
únicamente una cadena, uniendo la parte menos 
cargada de la viga de distribución á vigas in- 
meérgidas en 
el macizo de 
hormigón, 
impide el mo- 
vimiento de 
báscula. 


El caso se 
repite, por lo 
demás, con 
bastante fre- 
cuencia,cuan- 
do la cons- 
trucción es 
-medianera 
con otro edi- 


Fig. 3— Otro caso en los cimientos 
de la IVINS BUILDING 
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ficio cuyos cimientos escalonados no permiten 
que las del edificio á construir lleguen hasta 
el límite del terreno. Ejemplo el caso de la fig. 
5, en que la colum- 
na Á no habría po- 
dido prolongarse 
hasta el cimiento. 
En fin, se recu- 
rre frecuentemente 
á las fundaciones 
de cajones, pero 
los procedimientos 
son los general- 
mente conocidos. 
Se vé, por estos 
ejemplos, el atre- 
vimiento y hasta 
lazaudacia por una 
parte, y. por otra, 
la extrema pru- 
dencia que presiden en la determinación de 
esta cuestión primordial de las fundaciones. 


Fig. 4—Cimientos de la AMERICAN 
SURETY BUILDING 


te 
*. os 


A esta cuestión de Jas fundaciones, puede 
ligarse la de la organización de los obradores, 
que es interesante porque difiere de la ge- 
neral en Francia. 

Por lo común, la vereda es levantada y 
sustituida por un puente compuesto de vigas 
y travesaños. Este puente. hábil para la cir- 
culación, es cubierto por una plataforma que 
abriga á los Caminantes. Es sobre esta plata- 
forma que se depositan los materiales, los 
cuales no interceptan así la vía pública. 

Cuando el obrador es bastante grande, se 


Figura 5 
Otro caso en los cimientos de la AMERICAN SURETY BUILDING 


establecen dos pasarelas al nivel de la plata- 
forma mientras se construyen los cimientos. 
Estas pasarelas, colocadas en cruz, dividen el 
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obrador en cuatro secciones. En ellas se ins- 
talan rieles para la circulación de vagonetas. 

Cada sección está servida por una grúa, 
sustitutiva de ¡a cábria de vientos, cuyo uso 
sería imposible tratándose de construcciones 
de esta altura. 

Estas grúas, que suben junto con la obra, 
se componen de un mástil vertical, cuyo ex- 
tremo inferior asienta en una crapaudina que 
gira por medio de un eje sobre una chapa de 
fundición y que en su parte superior posee un 
perno de articulación que permite su rotación 
(fig. 6). A este mástil se halla fijada una pér- 
tiga horizontal. de 16 m. de largo, sostenida 
por tres vientos de hierro redondo reunidos en 
el extremo superior del mástil, el cual es man- 
tenido rígido mediante 
estays y hierros plan- 
chuela para impedir la 
flexión en el punto de 
unión de la pértiga. 
mástiles de las 
diferentes gruas son 
unidos entre sí, en su 
extremidad superior, por 
vigas armadas de ma- 
dera, y el conjunto se 
halla unido á las cons- 
trucciones vecinas por 
un sistema de alambres. 

Debido á este sis- 
tema de pasarelas y de 
gruas, Cada sección se 
halla perfectamente ser- 
vida. 

Se vé, además, que 
se ha buscado evitar, : 
lo más posible, el obstruir la calle durante la 
construcción, y que la circulación de los pea- 
tones se halla, así, lo menos incomodada que 
darse puede. a 


Los 


Figura 6 


Grua usual en la construcción 
de edificios norteamericanos 


a) Vigá armada que une una 
grua con otra inmediata 


CONSTRUCCIONES METÁLICAS 


Como lo hemos dicho, la construcción de 
esqueletos metálicos ha sustituido comple- 
tamente la de albañilería, demasiado pesada y 
obstructora. Debido á este sistema, y, natural- 
mente, al desarrollo considerable de la base de 
fundación, un edificio de veinte pisos resulta 
cargando menos el suelo, por unidad de su- 
perficie, que una casa ordinaria de 6 pisos. 

Este esqueleto se compone, en principio, . 
de un cierto número de columnas alzándose 
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desde el fondo hasta la cima del edificio. Las 
vigas sosteniendo los muros y pisos, las piezas 
de contraventamiento, vienen á ensamblarse con 
ellas, asegurando la rigidéz del conjunto. 


Tipo Strobel Tipo Keystone Tipo Phoenix 


HOÓ 
HH+ 


Tipo Poulsen Tipo Larimer 


Figura 7 


Tipos de columnas metálicas más usuales en Nueva Vork 


Diferentes tipos de columnas están en uso 
corriente en América. Puede dividírselas en 
cuatro grupos principales (fig. 7): 


Primer grupo — Columna tipo Strobel. Este 
tipo. debe su frecuente uso al hecho de ser 
constituido de hierros del comercio; 


Segundo grupo — Columna de perfil poligo- 
nal ó circular (tipo Keystone y tipo Phoeniz). 
Este último es el más difundido, siendo la for- 
ma Circular la que, á peso igual, dá mayor 
resistencia al flexionamiento; 

Tercer grupo — Columna de perfil á cajón 
(tipo Poulsen), formada por chapas de hierro 
I y |]. Esta columna es la que más se ase- 
meja á los tipos empleados en Europa. 


Cuarto grupo — Columna del tipo Zarimer. 
Es el perfil en cruz. Este tipo es el menos 
empleado de todos. 


Las condiciones principales que guían en 
la elección de cada uno de estos tipos son las 


siguientes : 


19 Peso mínimo para un grado de seguridad 
dado. — De este punto de vista, el tipo Stro- 
bel se ha impuesto cuando se ha tratado 
de alturas reducidas y de perfiles esbeltos, 
mientras el tipo Phoenix parece preferible 
para alturas más considerables y perfiles 
más pesados; 

2% Facilidad de ensamblar, con remaches, las 
diferentes partes constitutivas de la colum- 
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na entre sí, y de las ménsulas, chapas de 
unión, etc., con la misma; 

3” Carencia de deformación. — Las columnas 
deben poder adelgazarse fácilmente á me-- 
dida que suben; 

4% Facilidad de inspección en la construcción 
del esqueleto, y de protección mediante la 
aplicación de capas de pintura en todas sus 
partes; 

5” Facilidad de revestir las columnas con un 
material ignífugo. 


La principa] ventaja de la columna Strobel, 
que consiste en que la viga principal del piso 
puede ser prolongada hasta la chapa media, 
desaparece en cuanto se requiere reforzar la 
sección mediante chapas colocadas en el inte- 
rior, lo que ocurre en cuanto la carga de la 
columna excede 280 ton. 

Por el contrario, las ventajas de la columna 
Phoenix residen en su reducido volumen y en 
la fácil unión de sus piezas por medio de cha- 
pas de unión, (fig. 8). Este modo de unión es 
seguramente más racional que el obtenido me- 
diante ménsulas. Las columnas principales 
tienen generalmente la altura de dos pisos. 
Las uniones son alternadas de una á otra co- 
lumna. — Todo esqueleto es reforzado lateral- 
mente para resistir á la acción del viento. Esto 
es absolutamente indispensable, sobre todo en 
construcciones como la (G¿llender, cuya altura 
es igual á catorce veces la base. En este edi- 
ficio, el sistema adontado consiste en unir en- 
tre sí las columnas, en todos los pisos, con 
arcos metálicos. 


Figura 8 


Unión de las columnas Phoenix conjlos tiranteside pisos 
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Este es el procedimiento más en uso. 

Otras veces, se les une con vigas enrejadas. 

Cuando la disposición de las aberturas lo 
permite, como en el Hotel del Great Nor- 
thern Theater, que tiene catorce pisos, y en el 
Templo Masónico, que tiene veinte, se ha adop- 
tado un conjunto de travesaños que se ex- 
tienden desde la base hasta la parte superior 
de la columna. 

En plano horizontal, tirantes diagonales son 
colocados en el espesor de los pisos. 

Debido á estos contraventamientos vertica- 
les y horizontales, el esqueleto metálico forma 
un todo rígido y la presión del viento es di- 
rectamente trasmitida á la base del edificio. 

Para fijar las columnas sobre los cimientos, 
se emplean varios procedimientos. 

Algunas veces la base 
de la columna consiste 
en una gruesa chapa 
de palastro, unida á esta 
columna por fierros-án- 
gulos que sobrepasan 
la columna en todos sus 
lados. 

Esta chapa es, ella 
misma, unida á un zó- 
calo de forma pirami- 
dal que reparte la carga 
sobre una gran superfi- 
cie y descansa sobre un 
emparrillado de vigue- 
tas de acero de las cua- 
les hemos hablado ya. 

Frecuentemente, y 
sobre todo tratándose 
de la columna Phoenix, 
el zócalo forma parte 
de la columna misma (fig. 9). La distribución 
de la carga se hace entónces directamente so- 
bre el macizo de fundación por intermedio de 
una ancha y espesa chapa de palastro. 

El peso medio del esqueleto metálico de 
una construcción de 16 á 20 pisos varia entre 
26 y 36 kg. por metro cúbico. 

El esqueleto del Ivins Building de Nueva 
York, que tiene 29 pisos y 117 m. de altura, 
ha requerido 13 millones de kilogramos de 
hierro, cuando en la Torre Eiffel solo han en- 
trado 7.300.000 kilogramos. 

El coste varía entre 10,20 fr. y 11,30 fr. 
por metro cúbico, lo que representa '/, á '/, del 
coste total. 


vcooooo0..0.. 0.0 
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Figura 9 
Base de una columna Phoenix 


El coste del kilógramo resulta pues 0,35 
á 0,40 fr. 

Cuando todas las piezas importantes de la 
armazón metálica están en su sitio, se principia 
enseguida á revestirla de una piel según la 
expresión norteamexicana. 

Esta piel es generalmente, para los pisos 
inferiores, un revestimiento, bastante espeso, de 
granito. En los inferiores se emplea la piedra, 
el mármol, los ladrillos coloreados, la terra 
cota, el gres. Las cornizas y otras molduras 
son de bronce ó de terra cota. 

Ocurre frecuentemente que, para aumentar 
la rapidez de la obra, se priucipia este reves- 
timiento en varias alturas á la vez. 

Los Reglamentos exigen que, para las 
partes de edificios excediendo de 75 piés (m. 
22,87) de altura, estos revestimientos sean de 
materiales incombustibles. Esta altura es Jimi- 
tada á 35 piés (10,967) para las escuelas, 
teatros, hospitales. etc. 

Independientemente de su liviandad, el sis- 
tema de la construcción á base del esqueleto 
metálico presenta la inmensa ventaja de una 
gran rapidéz de ejecución. 

El armazón se levanta á razón de un piso 
por día, y el revestimiento requiere unos quin- 
ce días de trabajo. 

Apenas terminado el esqueleto, se procede 
á la ejecución de las obras complementarias 
del edificio, que es invadido por los represen- 
tantes de todos los oficios. : 

A fin de que se vea el escaso tiempo necesario 
para levantar estas construcciones, damos aquí 
el estado de adelanto, en diversas fechas, del 
edificio del Vischer Building, de Chicago, que 
es de 18 pisos: 


El 12 de octubre de 1895, se terminan los 
cimientos y el edificio emerge del terreno; 

El 19 de octubre, el esqueleto metálico de 
dos pisos queda armado; 

El 26 de octubre se alcanza al 6% piso; 

El 12 de noviembre, el revestimiento de 3 
pisos queda terminado y se alcanza al 14 piso; 

El 12 de diciembre. todo el esqueleto me- 
tálico queda listo, y el revestimiento concluido 
salvo en los dos pisos superiores y los dos 
inferiores, ejecutándose las obras complemen- 
tarias interiores en seis pisos; 

En fin, el 29 de abril de 1896, es decir, seis 
meses y medio después de la primeta fecha, 
el edificio queda terminado. 
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La celeridad en la edificación del Ivins 
Building de Nueva York, fué mayor aún, puesto 
que ella quedó terminada en cuatro meses. 

Se vé á qué rapidéz de ejecución se ha lle- 
gado, debido á procedimientos particulares y 
mediando la condición, nuturalmente, de pre- 
verlo todo de antemano. 


ASCENSORES 


En semejantes edificios, el ascensor resulta 
el medio usual de comunicación. 

La New-York Building (de 26 pisos) tiene 
seis, alineados, en el centro de la construcción. 

Se haJlan divididos en tres grupos. 

Los números 1 y 2 suben hasta el octavo 
piso, paran en todos, y hajan en igual forma. 

Los números 3 y 4 salen de la planta baja, 
suben, sin parar, hasta el piso octavo, y si- 
guen subiendo hasta el 16% parando en cada 
piso, lo mismo que en el descenso- 

Los números 5 y 6 suben directamente 
hasta el piso 16% y luego paran en todos los 
siguientes, lo mismo que al bajar. 

El Monnadock Building, de Chicago, solo 
tiene 17 pisos, pero cubre una gran superficie 
de terreno. Posee cuatro grupos de cuatro 
ascensores cada uno, situados en otros tanto 
puntos distintos del inmueble. Pero en este 
caso, cada ascensor sirve á todos los pisos, 
tanto al subir como al bajar. 

Eu el Templo Masónico de Chicago, hay 16 
ascensores, de los cuales cuatro suben hasta 
el mismo terrado del edificio, al cual dan ac- 
ceso. 

Cou la inmensa actividad reinante todo el 
día en algunos de estos edificios, estos ascen- 
sores, que funcionan contínuamente, se convier- 
ten en verdaderos trenes que toman pasajeros 
en cada estación, tanto á la ida como á la 
vuelta. 

Su velocidad alcanza á 2 m. por segundo, 
cuando la de los ascensores de París suben 
apenas á razón de 0,30 á 0,”40 por segundo. 

Además de los ascensores, existen numero- 
sos monta-cargas para las mercancías y equi- 
pages. 

Pero esta cuestión de los ascensores no es 
nueva. Es un servicio solo ampliado en razón 
de la altura del edificio. 

Las escaleras que subsisten, deben ser entera- 
mente incombustibles, según los Reglamentos, 
y solo sirven para Casos e incendio, ó de pa- 
radas de los ascensores por cualquier accidente. 


ción les quita. 
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CALEFACCIÓN, VENTILACION, etc. 


Por el contrario, servicios como la venti- 
lación y la calefacción han adquirido tal im- 
portancia que constituyen verdaderamente pro- 
blemas nuevos. 

El sistema que puede considerarse como tipo 
es el que ha sido aplicado en la construcción 
Singer y en el Astoria-Hotel de Nueva York; 
La última de estas instalaciones ha costado 
275.000 Ib., sea 6.875.000 fr. Es la que vamos 
á describir aquí someramente. 

Ei Astoria es un hotel cuyos cuatro pisos 
inferiores son ocupados por restaurants y ca- 
fées-conciertos, salon de baile, etc. 

Sus distintos pisos son ventilados por cinco 
ventiladores de los cuales uno tiene 12 piés 
(3,166 ) de diámetro y, los otros, 10 piés (3,05). 

El aire viciado es aspirado por cinco má- 
quinas, de las cuales tres de 9 piés (2,075) 
de diámetro y dos de 8 piés (2,44), y por 
nueve otros aparatos aspirantes de 6 á 3 piés 
(1,783 á 0,790) de diámetro. 

Todos estos aparatos son accionados por un 
motor eléctrico de 400 caballos. 

En los dormitorios, la calefacción se efectúa 
mediante radiadores colocados directamente en 
las jambas de las ventanas y disimulados por 
una pantalla. 

El aire es extraído del patio central por un 
pozo de 14 m' de abertura, que conduce al 
subsuelo en una gran cámara refrigeradora 
dónde se hallan cinco grandes ventiladores. 
Este aire es impelido por esos ventiladores en 
un verdadero túnel de 46 m. de largo y de 
una sección de 2,"15 X 3,M70, 

Este conducto pasa, en excavación, en el 
subsuelo y distribuye el aire á todo el hotel, 
con excepción del salón de baile, ventilado por 
separado. 

Todas las piezas, salvo las cocinas y los 
subsuelos, reciben más aire del que la aspira- 
Las entradas de aire por las 
puertas y ventanas son, pues, imposibles. 

Kn las cocinas y subsuelos, la inversa se 
produce y el débil vacío así obtenido impide 
que sus olores lleguen á los diversos pisos. 

¿n las grandes salas del hotel (restaurants, 
salón de baile, etc.). el aire caliente llega hasta 
el cielo raso, sobre la corniza, y el aire vicia- 
de se escapa por aberturas situadas cerca del 
piso Ó tras los palcos (salón de baile). Este 
aire viciado es enseguida expulsado por un 
condiicto que desemboca sobre el techo. 
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El salón de baile recibe, por hora, diez ve- 
ces su cubo de aire, y el aire viciado expul- 
sado en el mismo lapso de tieinpo representa 
siete veces y media este cubo. 

La cuestión del agua ha sido igualmente 
objeto de esiudios especiales de los cuales 
puede aún el Astoria darnos un ejemplo típico. 

En el subsuelo del hotel se hallan las má- 
quinas elevadoras, las llegadas de agua, los 
filtros y los aparatos refrigeradores. 

El hotel tiene tres tomas de agua indepen- 
dientes, suficiente cada una para asegurar por 
sí sola el gasto requerido por todos los servicios. 

Toda el agua que llega al Astoria pasa pri- 
mero por dos grandes baterías de filtros. Una 
de ellas provee el agua necesaria al consumo 
hasta el primer piso (en el subsuelo: peluque- 
rías, baños, toilets, w.c. y orinales; en planta 
baja: toilets y Offices; en el primero: depen- 
dencias de los restaurants, cafées y salón de 
baiie). Hasta esta altura, la presión del agua 
de la ciudad es suficiente para asegurar el 
servicio sin recurrir á las bombas. 

La otra batería de filtros, la más importan- 
te, vuelca el agua en una cisterna, desde don- 
de es distribuida en seguida á todos los pisos. 
Esta cisterna alimenta, además, dos bombas de 
incendio constantemente bajo presión. 

Los pisos, á contar del primero, están re- 
partidos en tres grupos de cinco cada uno. 
Cada grupo tiene una presión máxima de unos 
16 kg. en el inferior y 5,500 kg. en el superior. 

Una bomba que puede suministrar 200 ms 
por hora, se halla en reserva y puede dupli- 
car la provisión. 

El agua no utilizada por la canalización del 
tercer grupo (undécimo al décimosexto pisos ) 
es derramada sobre el techo, en una cisterna 
abierta. Esta cisterna constituye una pequeña 
reserva para un uso momeutáneo en caso de 
algún accidente. 

La cima de todas las columnas ascendien- 
tes se halla reunida al cielo-raso del 16% piso 
por una cintura de 0,10 de diámetro. 

Las columnas de agua caliente se hallan 
establecidas en la misma forma y reunidas 
igualmente, al mismo nivel, á un colector que 
"se derrama en un depósito de 3.800 litros, si- 
tuado sobre el techo, con retorno de agua á 
las dos calderas de alta presión existentes en el 
subsuelo. 

La canalización de agua de las cocinas es 
independiente y organizada de tal modo que 
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estas cocinas pueden servirse de la presión de 
la ciudad ó de la del edificio. 

El conjunto del sistema lo constituye, pues, 
una serie de columnas ascendientes y descen- 
dientes, reunidas con bombas en la base y la 
cima de modo á formar un sistema uniforme 
á alta presión en toda ¿a construcción, bajo la 
presión directa de estas bombas reguladas au- 
tomáticamente para corresponder á las necesi- 
dades del establecimiento. 


+ 
+ 


Por esta rápida revista se vé que los Inge- 
nieros y Arquitectos norteamericanos han re- 
sueito estos problemas nuevos de construcción 
y de acomodo interior de edificios de una al- 
tura desconocida hasta ahora poco. 

Queda la faz del aspecto exterior: de la 
estética de los edificios. 


Se halla resuelta esta cuestión? En un 


"principio, los arquitectos poco se preocuparon 


de ella. Construyeron sus fachadas de veinte 
pisos, perforando con una multitud de abertu- 
ras un inmenso muro vertical, tales el Templo 
Masónico de Chicago ó el Saint-Paul Building 
de Nueva York. 

Ante estos resultados deficientes, trataron 
hacer un poco interesantes sus fachadas me- 
diante la variación de la forma de las ventanas. 

Desgraciadamente, ello se hizo en un prin- 
cipio sin discernimiento, acumulando unos sobre 
otros todos los estilos posibles, el románico 
sobre el griego y el egipcio sobre el gótico. 
Suspendieron aquí un balcón, allí una fila de 
trece bow-windows superpuestos como en el 
Monnadock Building, prodigaron las columnas 
y las pilastras, todo ello sin reglas, casi al 
azar, tan bien que cada parte del edificio, ca- 
da ventana, tenían su decoración especial, y que 
el interés de cada parte solo concurría para la 
confusión del conjunto. 

Fué solo después de una decena de años de 
semejante compilación que trataron de simpli- 
ficar sus fachadas, y, ahora, los nuevos Buil- 
dings tienen una base severa y sólida en su 
aspecto, un cuerpo de una sencillez buscada 
y, no obstante, elegante, preparando, por con- 
traste, el efecto de los pisos superiores para 
los cuales está reservada la principal riqueza 
de ornamentación, pues no debe olvidarse que 
estos edificios están hechos para ser vistos 
desde lejos; que el ancho de la calle es abso- 
lutamente deficiente para poder juzgarlos desde 
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Proyecto de edificio de Escuela Graduada para Gualeguaychú (E. Ríos ): Frente principal 


Arq. Juan A. Buschiazzo 


ella, y que la silueta de los techos constituye 
uno de los principales elementos decorativos. 

Tal es la fachada de la Manhattan Life, de 
Nueva York, que puede considerarse como uno 
de los buenos ejemplos de este género de ar- 
quitectura. 

Así, el edificio forma un todo, una verda- 
dera composición en la que cada parte recibe 
un desarrollo en relación con su ubicación en 
el conjunto, y la decoración que conviene á 
su interés en el efecto general. 

Cuál es ahora el porvenir reservado al vue- 
lo de estas construcciones gigantes? Es difícil 
dar una opinión sobre este punto. 

Sin embargo, una reacción parece produ- 
cirse á este respecto, así por los peligros in- 
mensos que resultarían de un incendio, sean 
cuules fueren las precauciones adoptadas, como 
por los inconvenientes que podría presentar, 
del punto de vista de la higiene de una ciudad, 
la generalización de construcciones de una altu- 
ra desproporcionada con el ancho de las calles. 

Varios eminentes médicos de Chicago han 
manifestado sus temores á este respecto, y 
hasta un proyecto de decreto ha sido redac- 
tado, tendiente á prohibir la construcción de 
casas de más de diez pisos. 

Pero, sea cual fuere la suerte reservada á 
estas construcciones, hay en ellas una obra 
original, de un atrevimiento extremo, que hace 
el mayor honor al genio vivil, y que, á este 
título, merecía ser señalado. 

G. Courtois, 


(Por la traducción Ingeniero 


: Ch.) 
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VI Congreso Internacional de Arquitectos 


LONDRES, 16-21 JULIO 1906 


Circular del Pte. del Instituto Real de Arquitectos Británicos 


SEÑOR Y HONORABLE COLEGA : 


Tenemos el honor, de parte del Comité de 
organización, de invitarle muy cordialmente á 
tomar parte del séptimo Congreso internacio— 
nal de Arquitectos, que tendrá lugar en Lon- 
dres durante la semana del 16 al 21 de Julio 
de 1906. 

En la sesión de clausura del sexto Con- 
greso internacional, celebrado en Madrid (1904), 
el Instituto real de arquitectos británcois fué 
encargado de la organización del séptimo Con- 
greso en Londres, y algunos miembros del 
Instituto real fueron adjuntos á la sección bri- 
tánica del comité permanente para constituir 
la base de un comité de organización. El 
Instituto real ha designado otros miembros 
aún. y el comité de organización ha sido así 
constituido. Ha nombrado igualmente un co- 
mité de patronato y un comité general. Los 
otros países han sido solicitados para que de- 
signasen sus comités de patronato, y una lista 
completa de todos esos comités se halla en el 
fascículo adjunto. : 

Tenemos ahora el placer de remitirle los 
detalles del programa del Congreso, que el 
comité de organización está en condiciones de 
hacer públicos. 


AnmesióN — Como en los Congresos prece- 
dentes, habrá dos clases de miembros: 
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Miembros donatarios, que suscribirán por 
lo menos 4 libras esterlinas (100 frs.) para 
los fondos del Congreso; 

Miembros adherentes, que pagarán una cuo- 
ta mínima de 1 libra esterlina (25 frs.) 


Habrá igualmente una clase de miembros 
damas, destinada á comprender las señoras que 
acompañen los miembros del Congreso. 

El comité de organización halla que, hasta 
ahora, la posición de las damas en estos Con- 
gresos no ha sido acertadamente definida, y 
ha decidido que sería preferible que ellas tu- 
viesen derecho á ciertos privilegios mediante 
una ligera cuota. : 

Tendrán entonces derecho á una tarjeta de 
identidad, la insigna y todos los privilegios 
del Congreso, salvo el de recibir las publica- 
ciones y el resúmen del Congreso. 

La cuota para las damas se ha fijado en 
10 schellings (12 frs.50). 


PriviLecIOS —- Los miembros recibirán gra- 
tuitamente : 


Una carta de identidad; 

La insigna del Congreso; 

Todas las publicaciones puestas en circu— 
lación referentes al Congreso; 

El resúmen del Congreso; 

Una invitación para la sesión de apertura ; 

Una invitación al « garden-party » dado 
por el Instituto real de arquitectos británicos; 

Una invitación á la «soirée de gala» dada 
por el muy honorable « lord-maire » de Londres; 


Invitaciones para las fiestas, etc., que no 
sean dispuestas por el comité de organización. 


Los miembros tendrán el privilegio de asistir: 


A las sesiones del Congreso; 

A las visitas, excursiones, banquete de des- 
pedida, mediante las cuotas correspondientes, 
que serán fijadas por el comité de organización. 


Las Compañías de los ferrocarriles de la 
Gran Bretaña proveerán á los miembros del 
Congreso pasajes de ida y vuelta á Londres, 
válidos del 12 al 25 de julio, por una cuarta 
parte del valor de los pasajes simples. En 
cuanto á las reducciones sobre las líneas con- 
tinentales, tendremos el placer de comunicarle 
más adelante los arreglos que háyamos podido 
celebrar. 


TECNICA 


Los directores de la Compañía de las expo- 
siciones de Londres, han ofrecido atentamente 
cierto número de invitaciones para visitar la 
Exposición imperial-real austriaca en Earl's 
Court (el sitio de reunión al aire libre más 
frecuentado de Londres), durante la semana 
del Congreso. 

La Sociedad zoológica de Londres ha ofre- 
cido 4 los miembros extranjeros la entrada á 
los jardines los domingos 15 y 22 de julio, 
días que están cerrados para el público. 

_La Sociedad real británica de Londres, ha 
ofrecido á los miembros la entrada gratuita a 
sus jardines durante la semana del Congreso. 

Los miembros damas que visiten Londres 
serán reconocidas miembros honorarios del Zy- 
ceum Club (Club de damas) durante el Congreso. 

Un comité de damas ha sido designado 
para preveer al confort y al esparcimiento de 
los miembros-damas durante el Congreso. 


NÚMEROS DEL PROGRAMA — Los asuntos si- 
guientes serán discutidos : 


1% De la ejecución de los edificios importantes 
destinados al Estado y á las municipalida- 
des por funcionarios á sueldo. 

2” De la propiedad artística de las obras de 
arquitectura y la propiedad de los dibujos 
de arquitectura. 

3% De las construcciones de acero y hormigón 
armado: 


a) 


Consideraciones generales; 


b) Cuestiones especiales relativas á la es- 
tética y á la higiene en las construc- 
ciones de gran altura. 

4% De la educación del público en materia de 


arquitectura. 

El título y el diploma de arquitecto. 

Del arquitecto-artesano : hasta qué punto el 
arquitecto debe recibir la educación teórica 
y práctica del artesano ? 

De la disposición y desarrollo de las calles 
y espacios libres en las ciudades. 

Hasta qué punto y qué sentido debe el ar- 
quitecto tener el control sobre los otros 
artistas y sus artesanos, hasta la total 
edificación de los monumentos destinados 
al Estado ó al servicio público ? 

De la responsabilidad de los gobiernos en la 
conservación de los monumentos nacionales. 
De la organización de los concursos inter- 
nacionales públicos de arquitectura. 
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ARQUITECTURA 


El comité de organización ruega á los ar- 
quitectos el dirigirle memorias sobre las cues- 
tiones que quedan indicadas á fin de someterlas 
al Congreso. Estas memorias deberán ser re- 


dactadas en inglés, en francés, en alemán ó 


en italiano. 

Toda memcria debe ser acompañada de un 
resúmen que no pase de diez mil palabras. 

Las memorias y resúmenes deberán entre- 
garse en manos de. comité de organización, 
en Londres. antes del 30 de abril 1906, á fin 
de tener tiempo para imprimirlos. 

Estos resúmenes serán distribuidos, en lo 
posible, autes de las sesiones. 

Todas las comunicaciones deben ser dirigi- 
das al secretario del comité de organización, 
3, Conduit Street, en Londres W. 

Además de los temas que dejamos indica- 
dos, el señor Profesor Meydenbauer, de Berlin, 
ha ofrecido al Congreso una memoria sobre 
Messbildverfahren, 6 sea, el método de obtener 
las medidas exactas de las construcciones 
mediante la fotografía científica. 


IDIOMAS DEL CONGRESO — Los idiomas del 
Congreso serán el inglés, el francés, el ale- 
mán y el italiano. 

Las memorias sometidas al Congreso serán 
impresas en uno de estos cuatro idiomas. 

Los resúmenes serán impresos en inglés y 
en francés. 

Las citaciones, las órdenes del día. etc., du- 
rante la semana del Congreso, serán redactadas 
en inglés y en francés. 

Varios miembros del comité prestarán sus 
servicios en calidad de guías-intérpretes. Como 
tales, llevarán cintas de distintas nacionalida- 
de3, á fin de indicar los idiomas que les son 
familiares, y nuestros colegas extranjeros no 
tendrán así dificultad en distinguirlos ». 


Visitas, excursiones, fiestas, etc. 


(La circular del presidente del comité de 
organización se ocupa luego de las fiestas, 
excursiones y visitas que harán los miembros 
del Congreso, así como de la Exposición cro- 
'nológica de Arquitectura británica, la de pin- 
tura — aceite y acuarela — aplicada á la arqui- 
tectura, y la del mueble ). 

Después de hacer algunas indicaciones re- 
lativas á la forma de adherirse, etc,, termina 
la circular así: 
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«Esperamos que el programa que antecede 
parecerá á Vd. agradable, y que podrá tomar 
parte en una reunión internacional en que 
hombres de todas las nacionalidades se halla- 
rán unidos en buena camaradería y amistad 
por el lazo común del gran arte que nos es 
tan Caro. 

Crea, señor y querido colega, en la segu- 
ridad de nuestros mejores sentimientos con- 
traternales. 


El presidente, 
JOHN BELCHER 


El secretario, 


W. J. Locke 


—_—_——SA—___—— 
NUEVO DIRECTOR DE ARQUITECTURA MUNICIPAL 


Por renuncia del señor Emilio Agrelo, aca- 
ha de ser nombrado director de la sección 
Arquitectura del Departamento de Obras Pú- 
blicas de la Municipalidad de esta Capital, el 
Ingeniero E. Sarrabayrousse que desempeñaba 
el cargo de sub-director de la misma desde 
hace algunos años. 

El ascenso del Sr. Sarrabayrousse importa 
un acto de justicia, pues, tanto su preparación 
técnica como su dedicación lo hacían acreedor 
á la distinción de que ha sido objeto. 

Su mismo reciente viaje á Europa, donde 
ha tenido ocasión de estudiar distintos servicios 
similares con los que dependen de la sección 
que pasa á dirijir, lo pone en condiciones de 
poder desempeñarse con acierto en su impor- 
tante cargo, en el cual esperamos verlo seña- 
larse por oportunas iniciativas que bién le ven- 
drían al engranage técnico municipal, un tanto 
enmohecido. 


—_—_—S—_—— 


UN GRAN TECHO DE CEMENTO ARMADO 


El ingeniero L. J. Mensch ha construido un edificio cuya cu- 
bierta, de cemento armado, contiene las vigas de mayor luz que 
se han hecho de este material. 

El edificio ocupa un área de 104 X 150 piés, y se proyectaba 
construirlo con muros de ladrillo de 17 pulgadas y machones de 
25 pulgadas, espaciados á 16 piés 6 pulgadas de centro á centro 
y cubrirlo con un techo, de cerchas de acero y hierro acanalado, 
de 100 piés de luz. 

El propietario deseaba, sin embargo, un techo abovedado de 
hormigón armado en vez de la construcción de acero. Teniendo 
en cuenta que el techo había de llevar una galería colgante y 
que había que proveer medios para elevar grandes pesos y más 
adelante colgar carrileras para grúas corredizas ligeras, se des- 
echó la idea del techo abovedado y se adoptaron vigas rectas de 
102 piés de luz. 
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La figura muestra una sección transversal del almacén. Las 
vigas distan entre sí 16 piés 6 pulgadas, tienen 6 piés 6 pulga- 
das de altura en el centro y una pendiente de 3 piés hácia cada 
extremo. Son de 14 pulgadas de ancho y están reforzadas en su 
parte inferior por 10 cabillas de acero mediano de 1 !/2 pulga- 
das, dos de las cuales son rectas y las otras están dobladas en 
forma de tirante poligonal / hog chain ), hallándose todas asegu- 
radas al hormigón por estribos N% 14 de 1 pulgada, distantes de 
8 á 24 pulgadas. La parte superior está reforzada por 3 cabillas 
de 1 1/2 pulgadas y de 66 piés de largo. Fuertes consolas conec- 
tan estas vigas con pilares de hormigón de 24 Xx 24 pulgadas, 
reforzados con cinco cabillas de 1 */, pulgadas por afuera y dos 
de 3/; por adentro. Esto producía una construcción de esquelelo y 
permitió reducir el espesor de los muros á 12 pulgadas. 

Los muros se hicieron de bloques de hormigón huecos, sobre 
muros de cimiento de hormigón de 14 pulgadas de espesor por 
8 piés de profundidad. En cada pilar se ensanchaban los cimien- 
tos y se reforzaban con diez cabillas de 3/¿ puestas horizontal- 
mente cerca de la cara superior. 

El terreno era de arena suelta, y como los edificios cercanos 
hahían hecho serios asientos, sólo se supuso al terreno una re- 
sistencia de una tonelada por pié cuadrado. Por tanto, las bases 
de los cimientos se hicieron de 3 piés de ancho y las de los pila- 
res de 7 piés en cuadro, todas de 12 pulgadas de profundidad y 
reforzadas por cabillas de acero de ?/z. 


Un gran techo de cemento armado 


El ahorro realizado en los muros y bases compensó con ven= 
taja el ligero aumento de costo de las vigas de hormigón sobre 
las cerchas de acero. Las vigas se hallaban enlazadas por vigue- 
tas de 6 x 16 pulgadas reforzadas con cuatro cabillas de 1lg y 
cubiertas por placas de techo de 4 pulgadas reforzadas con ca- 
billas de */g espaciadas á 5 pulgadas en ambas direcciones. Sobre 
esto se tendió una cubierta de composición de las comunes, 

Dos galerías de 16 piés de ancho y 120 piés de largo, se 
hallan suspendidas de las vigas del techo por cabillas de 1 1/, 
pulgadas. Estas galerías están formadas por viguetas de S X 12 
pulgadas espaciadas á 16 1/, piés y una placa de piso de 5 pul- 
gadas. Se hallan calculadas para una carga de 150 lb. por pié 
cuadrado. 

La construcción se realizó muy rápidamente, en un tiempo 
más corto que el que hubiera sido necesario para recibir las cer- 
chas de acero. Se emplearon como dos semanas en construir los 
moldes de madera y una semana en echar el hormigón. 

El hormigón se hizo en la proporción de 1 parte de cemento 
lola Ó Colorado, 1 !/, partes de arena y 3 partes de granito 
purtido en la parte inferior de las vigas, y 1:2: 4 para todo lo 
demás. 


Estas vigas de 102 piés de luz son las mayores que se han 
hecho, creyéndose que no existe otra cubierta á prueba de fuego 
de tales dimensiones. El edificio costó completo $ 15.000; la 
construcción de la cubierta solamente, unos $ 9.000. El cemento 
costaba $ 2,40 el barril, la piedra partida $ 2,50 por yarda cú- 
bica, y la arena $ 0,60 la yarda cúbica, 

Esta construcción, cuya descripción tomamos del Engineering 
News, fué proyectada por L. J. Mensch, quien tenemos entendido 
es un ingeniero alemán representante en los Estados Unidos de 
la casa Hennebique. Nos ha parecido interesante porque demues- 
tra cómo se va adoptando el cemento armado para obras en que 
antes sólo se hubiera pensado en construcciones metálicas; pero 
conviene advertir que esta sustitución exige indudablemente sumo 
cuidado en el cálculo y en la ejecución de piezas de tan gran luz, 


(Dela « REVISTA DE CONSTRUC. Y AGRIMENSURA » 


dela Habana). 


- PIEDRA ARTIFICIAL PARA CONSTRUCCIONES 


La fabricación de piedra artificial para construcciones en 
sustitución de los tradicionales ladrillos, ha adquirido un gran 
desarrollo, y está llamada á constituir una industria muy im- 
portante en todos los países, 

En « El Mundo Científico» hallamos algunos detalles de inte- 
rés acerca de esta nueva industria. 

Empléanse en la preparación de la piedra artificial cal hi- 
dráulica y arena limpia, en la proporción de 4 4 6 partes de la 
primera por 96 á 94 de la segunda. 

Esta ligera variación en las proporciones depende de las cua- 
lidades de la arena. 

Pulverizada la cal hidráulica en una máquina á propósito, 
ambas substancias se miden y se mezclan mecánicamente. La 
mezcla se comprime fuertemente á máquina formando bloques 
semejantes á los ladrillos ordinarios, por más que se pueden ob- 
tener de las dimensiones y formas que se deseen. Estos bloques 
se colocan después en unas vagonetas chatas y se introducen en 
una caldera que se cierra herméticamente y á la que se hace 
llegar vapor de agua á la presión de 8 4 9 atmósferas durante 
unas diez horas. Al cabo de este tiempo se suprime la acción 
del calor, se abre la caldera y se encuentran los bloques de pie- 
dra artificial completamente duros, compactos y dispuestos para 
el uso. 

Las principales ventajas que se atribuyen á esta piedra arti- 
ficial sobre los ladrillos de arcilla cocida, son las siguientes : 


1* El costo de la producción, á pesar de la maquinaria que hay 
que emplear, es mucho menor. 

2* Con un capital menor se pueden fabricar muchos más bloques 
de piedra que ladrillos. 

3* La fabricación puede hacerse en todas las fpucas del año, 
pues ni el tiempo lluvioso ni la falta de sol afectan las ope- 
raciones. 

4* La piedra artificial es un maierial que tiene mucha más 
resistencia á la compresión que el ladrillo, pues llega á 550 
libras por centímetro cuadrado. 

5* Se puede producir piedra artificial de todos colores y aspec- 
tos, con grandes ventajas para el decorado de los edificios. 


'6* La piedra artificial tiene mejor aspecto y superficie más lisa 


que los ladrillos, 

7* El espacio y los útiles precisos para la desecación de los la- 
drillos no se necesitan aquí para nada, Una instalación que 
ocupe 20 metros de largo por 20 de ancho es suficiente para 
la producción diaria de 12.000 bloques de piedra artificial, 


(De « ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN » 
de Barcelona ). 


ES 
CONCURSOS 


Hospital Dr. Carlos Durand 


El plazo para la presentación de planos en este concurso, 
cuyas bases publicamos en el número correspondiente al 31 de 


Diciembre ppdo., ha sido postergado hasta el próximo 20 de 
Abril. 


Nuevos pabellones en el Manicomio Nacional de Montevideo 


Hemos recibido la siguiente Nota, que publicamos por im=- 
portar ella una invitación especial á los profesionales de esta 
Capital: 


Señor Director de ARQUITECTURA, 
Buenos Aires. 


Habiendo resuelto, la Corporación que presido, mandar cons- 
truir nuevos pabellones en el Manicomio de esta Ciudad, y á fin 
de que puedan presentar propuestas los Sres. Arquitectos de esa 
Capital, me dirijo á Vd. pidiéndole quiera insertar en la revista 
á su cargo, el aviso que acompaño. 

En el deseo de dar la mayor publicidad posible al llamado á 
concurso proyectado, le agradecería llamara la atención sobre el 
mismo en el texto de la revista de su digna dirección. 

Saludo á Vd. muy atentamente. 

J. ScoskRÍA. 
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